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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER EXTENSION NOTICES 


(1 ) 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 

Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 15 - 7 - 2011. No other forms of remittance will be 
accepted . 


[ No . 96/2010] 
No. C1/11690/2010/ MCT. 

14th June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Department of 
MLT, Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be subscribed , Tender Number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 416. 

Duplicate - 208 . 
Last date and time for sale of tender form — 28 -7-2011, 

2.30 p . m . 
Last date and time of receipt of tender form 

29-7- 2011 , 2 .30 p. m . 
Opening date and time of tender - 29 - 7 - 2011 , 

3 .30 p . m . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം . എൽ. റ്റി . 
ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്ക് മുൻ പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 7 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29- 7 -2011, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 7 - 2011, 3. 30 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . മണി 
ഓർഡറുകൾവഴി ഫോറ ങ്ങൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 7- 2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ): 

Original - 416 . 

Duplicate - 208 . 
Last date and time for sale of tender form - 28 - 7 - 2011, 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
- 29 - 7- 2011 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender -- 29 - 7- 2011 , 3.30 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal , 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 18 - 7 -2011. No other forms of remittance will be 
accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം . എൽ. റ്റി . 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തി 
ച്ചേരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
28 - 7 - 2011, 3 മണി. 


LIST OF ITEMS 


Si. 
No. 


Name of the 
equipment with 
specification 


Quantity 
required 


Unit 
price 


Total 
amount 


1 


1,00,000 


1,00,000 


ദർ ഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 29 - 7 - 2011 , 2 .30 മണി. 


- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 -7 - 2011, 3. 30 മണി. 


1 


5 ,00, 000 


50,000 


Centrifuge Refrigerator 
Upto - 20°C with inclined 
head 
Centrifuge High Speed 
Speed 10 ,000 RPM , 
rotary head , digital 
speed control 
Water Bath - 
With internal size 
18 x 12 x 12 ” Display 
mode, thermostatic 
control Temp range 
30°C to 100°C 


4 


7,000 


28,000 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മായ മണിയോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . മണി 
ഓർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 7 -2011 - നു മുൻപ് കിട്ടി 
യിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരി 
ക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Total 


1 , 78 ,000 


[ No. 76/2010] 
No . C1/11691/ 2010 / MCT. 

- 14th June 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for the Department of 
MLT , Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be subscribed, Tender number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


LIST OF ITEMS 


CONDITIONS 


Name of the 
equipment with 


Quantity 

required 
specification 


(2 ) 


1 


3 


Water Distillation Plant 

Wall mounting type, completely made 
of stainless steel sheets and polished finish . 
Boiling chamber with a high dome lid 
with water sealing arrangements and 
tubular condensing column . Automatic 
water level arrangement to maintain the 
water level inside the chamber always 
constant suitable to work on 220 / 230 volts 
AC supply . With all plastic tubing . 
Capacity litres/hour 6 litres power in 
KW 6 . 
Double Distillation Water Still 

All glass construction with silica 
sheathed 1 KW heater fitted with PTFE 
sleeve . Completely interchangeable parts . 
Capacity to produce high quality water 
with output of 2 litre /hour completely 
with stand and all tubing systems. 
Required auto cut off. 
Hot Air Oven 

Digital temperature time control Internal 
size 24 x 24 x 24 temp range 40C to 200C 
Alarm and safety function 
Magnetic stirrer with Hot Plate 

Two in one Magnetic stirrer with 
electronic speed control hot plate with 
temperature regulator, 1 /20 HP motor 
capacity 2 litres required - 1 no . 
Incubator 

External dimension (W x D x H ) 
580 x 595 x 820 mm Exterior finish Baked 
on acrylic finish on galvanized steel, 
inner door - reinforced glass , shelves 
stainless steel insulation - glass wool 
tem range 15 .80C (ambient temp - 20C ) 
Heater - sheathed heater 200W Digital 
setting , temp c ontrol Microprocessor 
PID system , Thermister sensor, 
automatic setting 


1. The period for which the rates to be in firm -One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 50 Kerala non judicial Stamp 
Paper together with required sum of Earnest Money 

Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour of 

the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 

tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the Tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirm to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or his authorized representatives who may 
present at the time. 

More details can be had from this office on 
working hours . 


4 


2 


( 1 ) 


(2) 


(3) 


6 


Colony Counter 

100 mm diameter lens automatic 3 digit 
LED display 
Suction Pump 0 .5 HP 

With pressure guage input and output 
trap 


7 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No, C2/3675 /2011/ TDMCA . 

15th June 2011 . 
Sealed competitve tenders are invited for the 
following items to Various Departments in T. D . Medical 
College , Alappuzha . 


cost is not refundable. Tender forms will be supplied to 
the firm by registered post subject to be a cash payment 
of 50 in addition as postage charges. Money orders 
will be accepted only if received within 10 clear working 
days prior to due date for submission of tenders . Further 
details can be had from the college office during working 
time. Tender should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp paper worth 100 
and EMD 1 % of the total cost of the item tendered . 
Tenders without EMD will be rejected . 

-- ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാ ഗ 
ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനായി പ്രിൻസിപ്പാൾ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


SL. 


Tender No . and 

No . 


Department 
Name of Item 


| 1 
| 2 

3 


5 /2011 - Test kits 
6/2011 - Reagents 
7/2011 - Reagent kit for 


Microbiology 
Biochemistry 
Biochemistry 


വിഭാഗം 


| കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- ഇനവിവരവും 


Pathology 
Microbiology 


മൈക്രോബയോളജി 


1 5/2017 - ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് 
2 6/ 2011 -റീയേജെന്റ് സ് 


ബയോകെമിസ്ട്രി 


Na + K & Na+ K + Li Solution pack 
4 8/2011 — Haematology Reagents 
5 9/2011 - Biologicals 
6 10 /2011 — Immunohisto Chemicals 
7 11 /2011 - Chemicals & Stains 
8 12/2011 - Glasswares 
9 13/2011 - Minor Equipments 
10 14/2011 - Chemicals 
11 15/2011 - Miscellaneous item 


Pathology 
Pathology 
Various 


3 7 / 2017 -റീയേജെന്റ് കിറ്റ് ഫോർ ബയോകെമിസ്ട്രി 
- സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം ആന്റ് 

സോ ഡി യം , 
പൊട്ടാസ്യം 

ലിഥിയം സൊല്യൂഷൻ പാക്ക് 


Various 


Various 


പതോളജി 


Various 


- 4 8 / 2017 - ഹെമറ്റോളജി 

- റീയേജെന്റ് സ് 


Cost of tender form : 


5 9/ 201 - ബയോളജിക്കൽ സ് 


മൈക്രോബയോളജി 


പതോളജി 


Original — 1,040 for Sl. Nos . 1 to 4 , 8 , 
| 9 ,10 ; 625 for Sl. Nos. 5, 6, 7 and 420 for Sl. No . 11 . 


6 10 / 2011 - ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ 

- കെമിക്കൽസ് 


പതോളജി 


7 11/ 201 - കെമിക്കൽസ് ആന്റ് 

-- സ്റ്റെയിൻസ് 


8 12/2017- ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് 


വിവിധം 


9 13 / 2017-ലഘു ഉപകരണങ്ങൾ 


വിവിധം 


10 


14 / 2017- കെമിക്കൽസ് 


വിവിധം 


- Duplicate - 520 for Sl . Nos. 1 to 4 , 8 , 9 , 10 , 
313 for Sl . Nos. 5, 6, 7 and 210 for Sl. No. 11. 

Last date and time of receipt of tender - 1 - 8 - 2011 , 
| 1 p . m . for Sl . Nos. 1 to 4, 2 - 8- 2011, 1 p . m . for Sl . Nos. 
- 5 to 8 , 3- 8 - 2011 , 1 p . m . for Sl. Nos. 9 to 11 . 

Date and time of opening of tender - 1 - 8 - 2011 , 
2 . 30 p . m . for Sl. No . 1, 1- 8- 2011, 3 p . m . for Sl . No . 2, 
1-8-2011, 3. 30 p. m . for Sl. No. 3, 1-8- 2011, 4 p. m . for Sl. 
No . 4, 2 - 8 - 2011 , 2 .30 p . m . for Sl. No . 5, 2 - 8 - 2011, 
3 p . m . for Sl. No. 6 , 2 - 8- 2011, 3 .30 p . m . for Sl. No. 7, 

2- 8- 2011, 4 p. m . for Sl . No. 8 , 3 -8 -2011, 2 .30 p . m . 


11 15 / 201 - പലവകയിനങ്ങൾ 


- വിവിധം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയും ക്രമനമ്പർ 8 

മുതൽ 10 വരെയും 1,040 , കമനമ്പർ 5, 6, 7 
ഇവയ്ക്ക് 625, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 420. 


- 0 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയും ക്രമനമ്പർ 8 

മുതൽ 10 വരെയും 520, കമനമ്പർ 5, 6, 7 
ഇവയ്ക്ക് 313 , ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 210. 


- Sl. No . 9 , 3- 8 - 2011, 3 p . m . for Sl. No. 10 , 3 - 8 - 2011, 
3.30 p . m . for Sl. No. 11. 

- Tender should be addressed to the Principal, T. D . 
Medical College , Alappuzha-688 005. Tender No . and due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time . 
Intending tenderers may obtain the tender forms from the 
undersigned on all working days from 10 a . m . to 4 p . m . 
Cheques, drafts , postage stamps will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate tender, if 
required will be issued on additional payments as shown 
in the schedule . Tender form is not transferable and the 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെ 1- 8 - 2011 , 1 മണി, 
ക്രമ നമ്പർ 5 മുതൽ 8 വരെ 2 - 8 - 2011, 1 മണി, ക്രമനമ്പർ 
9, 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് 3- 8 - 2011, 1 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1-8 -2011, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 1-8- 2011, 
3 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 1- 8 - 2011, 3. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
1- 8 - 2011, 4 മണി, കമ നമ്പർ 5 - ന് 2 - 8 - 2011, 2 .30 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 2 - 8 - 2011, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 2 - 8 - 2011, 


3.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 2 -8 - 2011, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 
3 - 8 - 2011, 2. 30 മണി, കമനമ്പർ 10 - ന് 3 - 8 - 2011, 3 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 3 - 8 - 2011, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 
005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുക 
ളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്ന 
വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജോഫീ 
സിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് 
എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 


Last date and time for receipt of sealed tender 
5- 8- 2011, 1 p . m . 

Opening date and time of tender - 5 - 8- 2011 , 
3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
- specification, general conditions, etc . can be had 
from the office of the Principal, Medical College, 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 

- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണംചെയ്യുന്നതിന് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ 
നമ്പർ 

പേരും എണ്ണവും 
| 1 57 / 2010 - 1 

- എ സ്കാൻ ബയോമീറ്റർ - 1 
എംസിടിസിആർ 


2 


- സിനോപ്റ്റോഫോർ - 1 


58 / 2010 - 1 
എംസിടിസിആർ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


മണിയോർഡറായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിനു 10 പ്രവർത്തിദിവസ 
ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമെ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില 
യുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാ 
സുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


അസ്സൽ - 416 . 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 7 -2011, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- - 4 - 8 - 2011, 4 മണി. 

ദർ ഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 5 - 8 - 2011, 1 മണി. 


T. D . Medical College, 
Alappuzha. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C6/ 8945/2011- 12/ MCTCR . 

16th June 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the Ophthalmology Department of Medical College , 
Thrissur. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
5 - 8 - 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


Sl. 
- No. 


| Tender No. 


Name of item 


TENDER NOTICE 


- 1 

2 


57/2011-12/ MCTCR 
58/2011- 12 / MCTCR 


A Scan Biometer - 1 No. 
Synaptophore - 1 No. 


( 1 ) 


No. S5 - 7664/ 2011 / MCC. 


13th June 2011 . 


Cost of tender form : 

Original — 416 . 

Duplicate — 208. 
Closing date and time of tender form sale by M .O . 
23 -7- 2011 , 4 p. m . 

- Closing date and time of sale by cash _ 4- 8 - 2011, 
4 p . m . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of 3 Nos . of Myocardial 
Stabilizer for the department of Thoracic Surgery of 
Medical College, Kozhikode. 

The total approximate cost - 1, 95, 000 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 


100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദവ്യത്തോടുകൂടി ദർ ഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


Using for Pump CABG Surgery 


CONDITIONS 


of 416 on or before 8 - 8 -2011 , 3 .30 p . m . or by Registered 
Post on or before 28 -7 -2011 producing Money Order taken 
in favour of Principal, Medical College , Kozhikode for 
- 456 . Tenders should be superscribed with the Tender 
No. and addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode . Tenders should be submitted on or before 
9 - 8 - 2011 , 11 a . m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened at 
11 .30 a.m . on 9 -8 - 2011 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment the tenders without the agreement and sufficient 
Earnest Money Deposit and the tenders that do not 
satisfy the conditions are liable to be rejected without any 
notice. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of 137 (Rupees One 
hundred and thirty seven only ) by Money Order taken in 
favour of Principal , Medical College, Kozhikode. 

Date upto which the rates are to be form — 31-3 -2012 . 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode during the working 
hours. 


1. The Brochure issued by the manufacturer 

in original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration 

at his own cost if requested . 
3. Warranty should be mentioned in the tender. 


Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd). 
Principal. 


The tenders are not satisfying all the conditions are 
liable to be rejected without any notice . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൊറാസിക് 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ മയോകാർഡിയൽ 

റ്റെബിലൈസർ ( 3 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ചതും മൽസരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,95,000 . 

നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 416. 
പകർപ്പ് - 208 . 

തപാൽ വഴി 456 . 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 8 -8 -2011, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 28- 7 -2011, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 8 - 2011, 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
9 - 8 - 2011, 11.30 മണി. 


-- ദ ർ ഘാ സു കൾ എസ്6 / 7 6 64/ 2011 / എം സി സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


